LEOPOLD HULLE 


c. k. adjunkt fabryki cygar, 


przeżywszy lat 48, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 9 listopada 1900 roku. 


W żalu pogrążeni żona, dzieci i rodzina, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożna 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się w niedzielę dnia 11 b. m. o godz. 3 popoł. 
z domu pod L. 9 przy ulicy Dolnych Młynów, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOZEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we czwartek dnia 15 listopada b. r. o godzinie 9 rano w kościele OO. Karmelitów na Piasku. 


Zakład pogrzebowy Fr. Nowinskiege w Krakowie, ul. Kopernika 8. zcionkami drukarni Związkowej w Krakowie 


